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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 162 

11 Μαρτίου 1994 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Κατανομή του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για Προμήθεια 
Καυσίμων θέρμανσης των Υπηρεσιών του Σώματος για 
το από 1.1.1994 - 31.12.1994 χρονικό διάστημα .. 1 

Κατανομή του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για Προμήθεια 
Ειδών Καθαριότητας των Υπηρεσιών του Σώματος για 
το από 1.1.1994 -31.12.1994 χρονικό διάστημα .. 2 

Κατανομή του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για Προμήθεια 
γραφικής ύλης των Υπηρεσιών του Σώματος για το από 
1.1.1994 - 31.12.1994 χρονικό διάστημα . 3 


γραμμένη πίστωση για καύσιμα θέρμανσης ανερχόμενη στο ποσό 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριβ. 4 (1) 

Κατανομή του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για Προμήθεια 
Καυσίμων θέρμανσης των Υπηρεσιών του Σώματος για το 
από 1.1.1994 - 31.12.1994 χρονικό* διάστημα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
1. Έχοντας υπόψη: 
α.Τις διατάξεις: 

1) Των άθρων 1,2 του Ν. 340/43 «Περί καταργήσεως του Τα¬ 
μείου Πυρ/κής Υπηρεσίας». 

2) Του Ν.Δ. 321/69 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». 

3) Του Ν. 1797/1988 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Το¬ 
μέα». 

4) Του Β.Δ. 758/69 «Περί Αναλήψεως δαπανών από τους 
Υπουργούς ή δευτερεύοντες διατάκτες». 

5) Την στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 
1994 Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Αρχηγ. Πυρ/κού Σώματος 

των 60.000.000 Ειδικός Φορέας 43-220 και Κ.Α.Ε. 1613. 


6) Την υπ’ αριθ. 2080001/24.12.1993 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οι¬ 
κονομικού έτους 1994 από τους Υπουργούς. 

7 ) Τις γενόμενες αναλήψεις από την Υ.Ε.Ε./Υ.Δ. Τάξης. 

8) Τις επιτακτικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Σώματος σε καύσιμα θέρμανσης. 

9. Την αριθ. 3137/Φ. 109.1/8.2.89 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κι 'έρνησης και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, 
για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 

2. Κατανέμουμε το κατ’ αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης μεταξύ των Υπηρεσιών-του Σώματος για το από 
1.1 -1994 - 31.3.1994 χρονικό διάστημα το οποίο έχει γραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 1994 του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος στον Κ.Α.Ε. 1613 και Ειδικό νορέα 43-220 ως παρακάτω: 


Α/Α Υπηρεσίες Πυρ/κού Σώματος 

Α' Περίοδος 
1.1.94-31.3.94 

Β’ Περίοδος 
1.10.94-31.12.94 , 

Σύνολο 

(Α+Β Περίοδος) 

1. Α. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

540.000 

500.000 

1.040.000 

2. 

0 

0 

0 

3. (1) Γ.Α.Υ.Π.Σ. 

250.000 

250.000 

500.000 

4. (2) Υγειονομική Υπηρεσία 

0 

0 

0 

6. (3) Πυμ/κή Σχολή 

750.000 

650.000 

1.400,000 

6. (4) Σ Ε.Κ.Υ.ϊ'Ί.Σ. 199 

0 

0 

0 

7. (5* Ε,Μ. λ.Κ. 

0 

0 

0 

8. Β Π.Δ.Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

250.000 

250.000 

500.000 

9. Η ΥΠΟΔ/ΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 

1.700.000 

1.500.000 

3.200.000 
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10. 1 ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

11. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

12. 3ος Πυρ/κός Σταθμός Κ.Α. Αθηνών 

13. 4ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

14. 5ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

15. 6ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

16. 7ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

17. 8ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

18. Διαχείρηση Χρηματικού 

19. Συνεργείο Αθηνών 

20. Πυρ/κή Υπηρεσία Ελευσίνας 

21. Πυρ/κή Π/Α Ελευσίνας 

22. ΠΎ. Νέας Μάκρης 

23. Π.Υ. Λαυρίου 

24. II ΥΠΟΔ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

25. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

26. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

27. 3ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

28. 4ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

29. 5ος Πυρ/κός Σταθμός Λιμ. Πειραιά 

30. Γ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

31. ΥΠΟΔ/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

32. 1ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

33. 2ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

34. 3ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

35. 4ος Πυρ/κός Σταθμός ΚΑ θεσ/νίκης 

36. 5ος Πυρ/κός Λιμένα θεσ/νίκης 

37. Συνεργείο θεσ/νίκης 

38. Πυρ/κή Υπηρεσία Σερρών 

39. Πυρ/κή Υπηρεσία Πολυγύρου 

40. Πυρ/κή Υπηρεσία Κιλκίς 

41. Πυρ/κή Υπηρεσία Έδεσσας 

42. Πυρ/κή Υπηρεσία Γιαννιτσών 

43. Πυρ/κή Υπηρεσία Βέροιας 

44. Πυρ/κή Υπηρεσία Νάουσας 

45. Πυρ/κή Υπηρεσία Κατερίνης 

46. Δ’ Π.Δ. ΠΎ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

47. Πυρ/κή Υπηρεσία Κομοτηνής 

48. Πυρ/κή Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης 

49. Πυρ/κή Υπηρεσία Ορεστιάδας 

50. Πυρ/κή Υπηρεσία Ξάνθης 

51. Πυρ/κή Υπηρεσία Δράμας 

52. Πυρ/κή Υπηρεσία Καβάλας 

53. Πυρ/κή Υπηρεσία Λιμ. Σταθμός Καβάλας 

54. Πυρ/κή Υπηρεσία Λιμ. Σταθμός Ελευθερούπολης 

55. Ε' Π.Δ. ΠΎ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

56. Πυρ/κή Υπηρεσία Κοζάνης 

57. Πυρ/κή Υπηρεσία Φλώρινας 

58. Πυρ/κή Υπηρεσία Καστοριάς 

59. Πυρ/κή Υπηρεσία Πτολεμαίδας 

60. Πυρ/κή Υπηρεσία Γρεβενών 

61. ΣΤ Π.Δ. ΠΎ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

62. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Ιωαννίνων 

63. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Ιωαννίνων 

64. Πυρ/κή Υπηρεσία Άρτας 

65. Πυρ/κή Υπηρεσία Ηγουμενίτσας 

66. Πυρ/κή Υπηρεσία Πρέβεζας 

67. Πυρ/κή Υπηρεσία Πάργας 

68. Πυρ/κή Υπηρεσία Φιλιππιάδας 

69. Ζ’ Π.Δ. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

70. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Λάρισσας 

71. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Π/Α Λάρισσας 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250.000 

250.000 

500.000 

250.000 

250.000 

500.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250.000 

240.000 

490.000 

1.360.000 

1.200.000 

2.560.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

220.000 

220.000 

440.000 

1.700.000 

1.600.000 

3.300.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

330.000 

340.000 

670.000 

300.000 

300.000 

600.000 

340.000 

330.000 

670.000 

340.000 

330.000 

670.000 

340.000 

330.000 

670.000 

30.000 

20.000 

50.000 

340.000 

330.000 

670.000 

330.000 

330.000 

660.000 

0 

0 

0 

350.000 

340.000 

690.000 

330.000 

330.000 

660.000 

370.000 

360.000 

730.000 

340.000 

340.000 

680.000 

370.000 

360.000 

730.000 

300.000 

300.000 

600.000 

300.000 

300.000 

600.000 

320.000 

300.000 

620.000 

0 

0 

0 

380.000 

380.000 

760.000 

380.000 

380.000 

760.000 

380.000 

380.000 

760.000 

330.000 

350.000 

680.000 

350.000 

350.000 

700.000 

730.000 

710.000 

1.440.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

330.000 

330.000 

660.000 

250.000 

250.000 

500.000 

250,000 

250.000 

500.000 

230.000 

230.000 

460.000 

500.000 

500.000 

1.000.000 

430.000 

420.000 

850.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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72. Πυρ/κή Υπηρεσία Βόλου 

73. Πυρ/κή Υπηρεσία Τρικάλων 

74. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρδίτσας 

75. Πυρ/κή Υπηρεσία Καλαμπάκας 

76. Πυρ/κή Υπηρεσία Παλαμά 

77. Πυρ/κή Υπηρεσία Σοφάδων 

78. Πυρ/κή Υπηρεσία Π/Α Νέας Αγχιάλου 

79. Η' Π.Δ. Π.Υ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

80. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Κέρκυρας 

81. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Π/Α Κέρκυρας 

82. Πυρ/κή Υπηρεσία Λευκάδας 

83. Πυρ/κή Υπηρεσία Αργοστολιού 

84. Πυρ/κή Υπηρεσία Ζακύνθου 

85. θ’ Π.Δ. Π.Υ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

86. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Πατρών 

87. Λιμενικός Σταθμός Πατρών 

88. Πυρ/κή Υπηρεσία Αγρίνιου 

89. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμφιλοχίας 

90. Πυρ/κή Υπηρεσία Μεσολογγίου 

91. Πυρ/κή Υπηρεσία Ναυπάκτου 

92. Πυρ/κή Υπηρεσία Πύργου 

93. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμαλιάδας 

94. Πυρ/κή Υπηρεσία Λεχαινών 

95. Πυρ/κή Υπηρεσία Αίγιου 

96. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Ανδραβίδας 

97. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Αράξου 

98. Γ Π.Δ. Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

99. Πυρ/κή Υπηρεσία Λαμίας 

100. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρπενησιού 

101. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμφισσας 

102. Πυρ/κή Υπηρεσία Λιβαδειάς 

103. Πυρ/κή Υπηρεσία Θήβας 

104. Πυρ/κή Υπηρεσία Χαλκίδας 

105. Πυρ/κή Υπηρεσία Οινοφύτων 

106. Πυρ/κή Υπηρεσία Μακρακώμης 

107. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Τανάγρας 

108. ΙΑ* Π.Δ. Π.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

109. Πυρ/κή Υπηρεσία Τρίπολης 

110. Πυρ/κή Υπηρεσία Κορίνθου 

111. Πυρ/κή Υπηρεσία Άργους 

112. Πυρ/κή Υπηρεσία Ναυπλίου 

113. Πυρ/κή Υπηρεσία Σπάρτης 

114. Πυρ/κή Υπηρεσία Καλαμάτας 

115. Πυρ/κή Υπηρεσία Γαργαλιάνων 

116. Πυρ/κή Υπηρεσία Γυθείου 

117. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Καλαμάτας 

118. ΙΒ' Π.Δ. Π.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

119. Πυρ/κή Υπηρεσία Μυτιλήνης 

120. Πυρ/κή Υπηρεσία Χίου 

121. Πυρ/κή Υπηρεσία Σάμου 

122. Πυρ/κή Υπηρεσία Μύρινας Λήμνου 

123. ΙΒ’ Π.Δ. Π.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

124. Πυρ/κή Υπηρεσία Ερμούπολης 

125. Πυρ/κή Υπηρεσία Ρόδου 

126. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Ρόδου 

127. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Κω 

128. Πυρ/κή Υπηρεσία Κω 

129. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρπάθου 

130. ΙΓ* Π.Δ. Π.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

131. Πυρ/κή Υπηρεσία Ηρακλείου 

132. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Ηρακλείου 

133. Πυρ/κή Υπηρεσία Χανιών 


290.000 

330.000 

330.000 

290.000 

250.000 

250.000 

0 

450.000 

0 

0 

250.000 

250.000 

250.000 

450.000 

0 

0 

300.000 

260.000 

300.000 

250.000 

260.000 

250.000 

240.000 

240.000 

0 

0 

0 

330.000 

370.000 

330.000 

280.000 

280.000 

230.000 

240.000 

240.000 

0 

0 

370.000 

260.000 

240.000 

240.000 

350.000 

230.000 

230.000 

220.000 

0 

0 

260.000 

250.000 

250.000 

280.000 

0 

280.000 

230.000 

230.000 

230.000 

230.000 

0 

0 

250.000 

230.000 

240.000 


290.000 

320.000 

320.000 

280.000 

250.000 

240.000 

0 

400.000 

0 

ο 

250.000 

250.000 

250.000 

460.000 

0 

0 

300.000 

260.000 

250.000 

250.000 

250.000 

250.000 

240.000 

240.000 

0 

0 

0 

330.000 

370.000 

330.000 

280.000 

280.000 

250.000 

240.000 

250.000 

0 

0 

370.000 

250.000 

240.000 

240.000 

350.000 

250.000 

230.000 

220.000 

0 

ο 

260.000 

260.000 

260.000 

280.000 

0 

280.000 

230.000 

230.000 

230.000 

230.000 

0 

0 

250.000 

220.000 

240.000 


580.000 

650.000 

650.000 

570.000 

500.000 

490.000 

0 

850.000 

0 

0 

500.000 

500.000 

500.000 

910.000 

0 

0 

600.000 

520.000 

550.000 

500.000 

510.000 

500.000 

480.000 

480.000 

0 

0 

0 

660.000 

740.000 

660.000 

560.000 

560.000 

480.000 

480.000 

490.000 

0 

0 

740.000 

510.000 

480.000 

480.000 

700.000 

480.000 

460.000 

440.000 

0 

0 

520.000 

510.000 

510.000 

560.000 

0 

560.000 

460.000 

460.000 

460.000 

460.000 

0 

0 

500.000 

450.000 

480.000 
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134. Πυρ/κή Υπηρεσία Π/Α Σούδας (Χανίων) 

135. Πυρ/κή Υπηρεσία Ρεθύμνου 

136. Πυρ/κή Υπηρεσία Αγίου Νικολάου 


ΣΥΝΟΛΟΝ 

3. Πληρωμή των παραπάνω κατ' αποκοπή χορηγημάτων 
θα γίνει από τα κατά τόπους Δημόσια Ταμεία ή Ταμεία Πλη¬ 
ρωμών με ειδική κατάσταση πληρωμής την οποίαν μπορούν 
να προμηθεύονται προηγουμένως απ’ αυτά οι Διαχειριστές 
Υλικού των Πυρ/κών Υπηρεσιών και να μην κοινοποιούν 
πλέον στουν Κ.Ο. & Τ.Υ/Ι-3ον, ότι προμηθεύτηκαν το πα¬ 
ραπάνω χορήγημα μετά την λήξη της κάθε περιόδου. 

4. Η προμήθεια αυτή υπόκειται σε κράτηση μόνο 2% για 
Μ.Τ.Π.Υ. 

5. Στον Κ.Ο. & Τ.Υ/Ι-5ον να αποστέλλονται τα πρωτό¬ 
κολλα προμηθειών, παραλαβών και η κίτρινη τριπλότυπη 
απόδειξη για θεώρηση και επιστροφή η οποία μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά να παραμείνουν σε ειδικό φάκελο 


0 0 0 

230.000 230.000 460.000 

210.000 210.000 420.000 


30.400.000 29.600.000 60.000.000 

στο Αρχείο της Υπηρεσίας, ώστε σε περίπτωση ελέγχου να 
στοιχειοθετείται η νομιμότητα της δαπάνης. 

6. Η προμήθεια αυτή θα γίνεται από τον αναδειχθέντα 
προμηθευτή υγρών καυσίμων των Δημοσίων Υπηρεσιών του 
κάθε Νομού, ή μη αναδειχθέντος, από το ελεύθερο εμπό¬ 
ριο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Ιανουάριου 1994 
Με εντολή Υπουργού 
Ο Αρχηγός 
Αντιστράτηγος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 




Αριθ. 22 (2) 

Κατανομή του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για Προμήθεια 
Ειδών Καθαριότητας των Υπηρεσιών του Σώματος για το 
από 1.1.1994 -31.12.1994 χρονικό διάστημα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

1. Έχοντας υπόψη: 

α.Τις διατάξεις: 

1) Των άθρων 1,2 του Ν. 340/43 «Περί καταργήσεως του Τα¬ 
μείου Πυρ/κής Υπηρεσίας». 

2) Του Ν.Δ. 321/69 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». 

3) Του Ν. 1797/1988 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Το¬ 
μέα». 

4) Του Β.Δ. 758/69 «Περί Αναλήψεως δαπανών από τους 
Υπουργούς ή δευτερεύοντες διατάκτες». 

5) Την στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 
1994 Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείου Πυρ/κού Σώματος 
γραμμένη πίστωση για Είδη Καθαριότητας ανερχόμενη στο ποσό 


Α/Α Υπηρεσίες Πυρ/κού Σώματος 


1 Α. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2. Διεύθυνση Υγειονομικού 

3. (1) Γ.Α.Υ.Π.Σ. 

4. (2) Πυρ/κή Ακαδημία 

5. (3) Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199 

6. (4) Ε.Μ.Α.Κ. 

7. Β' Π.Δ.Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

8. I ΥΠΟΔ/ΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 

9. Υγειον/κή Υπηρ. Υποδ. Αθήνας 

10. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

11. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

12. 3ος Πυρ/κός Σταθμός Κ.Α.ΑΘηνών 

13. 4ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

14. 5ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

15. 6ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

16. 7ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

17. 8ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

18. Διαχείρηση Χρηματικού 

19. Συνεργείο Αθηνών 

20. Πυρ/κή Υπηρεσία Ελευσίνας 

21. Πυρ/κή Π/Α Ελευσίνας 

22. Π.Υ. Νέας Μάκρης 

23. Π.Υ. Λαυρίου 


των 15.000.000 Ειδικός Φορέας 43-220 και Κ.Α.Ε. 1355. 

6) Την υπ’ αριθ. 2080001 /24.12.1993 απόφαση Υπουργού Οι¬ 
κονομικών (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 1994 από τους Υπουργούς. 

7) Τις γενόμενες αναλήψεις από την Υ.Ε.Ε./Υ.Δ. Τάξης. 

8) Τις επιτακτικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Σώματος σε 
Είδη καθαριότητας. 

9. Την αριθ. 3137/Φ. 109.1/8.2.89 κοινή απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Προεδρίας και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, για τη μεταβί¬ 
βαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 

2. Κατανέμουμε το κατ’ αποκοπή χορήγημα για προμήθεια Ει¬ 
δών Καθαριότητας μεταξύ των Υπηρεσιών του Σώματος για το 
από 1.1.1994 - 31.12.1994 χρονικό διάστημα το οποίο έχει γρα¬ 
φεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 
1994 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Αρχηγ. Πυρ/κού Σώμα* 
τος στον Ειδικό Φορέα 43-220 και Κ.Α.Ε. 1355 ως παρακάτω: 


Μηνιαίο 

Χορήγημα Μήνες ΣΥΝΟΛΟ 
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24. II ΥΠΟΔ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

25. 1 ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

26. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

27. 3ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

28. 4ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

29. 5ος Πυρ/κός Σταθμός Λιμ. Πειραιά 

30. Γ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

31. ΥΠΟΔ/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

32. 1ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

33. 2ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

34. 3ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

35. 4ος Πυρ/κός Σταθμός ΚΑ θεσ/νίκης 

36. 5ος Πυρ/κός Λιμένα θεσ/νίκης 

37. Συνεργείο θεσ/νίκης 

38. Πυρ/κή Υπηρεσία Σερρών 

39. Πυρ/κή Υπηρεσία Πολυγύρου 

40. Πυρ/κή Υπηρεσία Κιλκίς 

41. Πυρ/κή Υπηρεσία Έδεσσας 

42. Πυρ/κή Υπηρεσία Γιαννιτσών 

43. Πυρ/κή Υπηρεσία Βέροιας 

44. Πυρ/κή Υπηρεσία Νάουσας 

45. Πυρ/κή Υπηρεσία Κατερίνης 

46. Δ’ Π.Δ. ΠΎ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

47. Πυρ/κή Υπηρεσία Κομοτηνής 

48. Πυρ/κή Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης 

49. Πυρ/κή Υπηρεσία Ορεστιάδας 

50. Πυρ/κή Υπηρεσία Ξάνθης 

51. Πυρ/κή Υπηρεσία Δράμας 

52. Πυρ/κή Υπηρεσία Καβάλας 

53. Πυρ/κή Υπηρεσία Λιμένα Καβάλας 

54. Πυρ/κή Υπηρεσία Ελευθερούπολης 

55. Έ Π.Δ. Π.Υ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

56. Πυρ/κή Υπηρεσία Κοζάνης 

57. Πυρ/κή Υπηρεσία Φλώρινας 

58. Πυρ/κή Υπηρεσία Καστοριάς 

59. Πυρ/κή Υπηρεσία Πτολεμαΐδας 

60. Πυρ/κή Υπηρεσία Γρεβενών 

61. ΣΤ' Π.Δ. Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

62. 1ος Πυρ/κός Σταθμός 

63. 2ος Πυρ/κός Σταθμός 

64. Πυρ/κή Υπηρεσία Αρτας 

65. Πυρ/κή Υπηρεσία Ηγουμενίτσας 

66. Πυρ/κή Υπηρεσία Πρέβεζας 

67. Πυρ/κή Υπηρεσία Πάργας 

68. Πυρ/κή Υπηρεσία Φιλιππιάδας 

69. Ζ Π.Δ. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

70. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Λάρισσας 

71. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Π/Α Λάρισσας 

72. Πυρ/κή Υπηρεσία Βόλου 

73. Πυρ/κή Υπηρεσία Τρικάλων 

74. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρδίτσας 

75. Πυρ/κή Υπηρεσία Καλαμπάκας 

76. Πυρ/κή Υπηρεσία Παλαμά 

77. Πυρ/κή Υπηρεσία Σοφάδων 

78. Πυρ/κή Υπηρεσία Π/Α Νέας Αγχιάλου 

79. Η’ Π.Δ. Π.Υ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

80. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Κέρκυρας 

81. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Π/Α Κέρκυρας 

82. Πυρ/κή Υπηρεσία Λευκάδας 

83. Πυρ/κή Υπηρεσία Αργοστολιού 

84. Πυρ/κή Υπηρεσία Ζακύνθου 

85. θ’ Π.Δ. Π.Υ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

86. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Πατρών 

87. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Λιμ. Πατρών 
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88. Πυρ/κή Υπηρεσία Αγρινίου 

89. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμφιλοχίας 

90. Πυρ/κή Υπηρεσία Μεσολογγίου 

91. Πυρ/κή Υπηρεσία Ναυπάκτου 

92. Πυρ/κή Υπηρεσία Πύργου 

93. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμαλιάδας 

94. Πυρ/κή Υπηρεσία Λεχαινών 

95. Πυρ/κή Υπηρεσία Αιγίου 

96. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Ανδραβίδας 

97. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Αράξου 

98. Γ Π.Δ. Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

99. Πυρ/κή Υπηρεσία Λαμίας 

100. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρπενησιού 

101. Πυρ/κή Υπηρεσία Άμφισσας 

102. Πυρ/κή Υπηρεσία Λιβαδειάς 

103. Πυρ/κή Υπηρεσία Θήβας 

104. Πυρ/κή Υπηρεσία Χαλκίδας 

105. Πυρ/κή Υπηρεσία Οινοφύτων 

106. Πυρ/κή Υπηρεσία Μακρακώμης 

107. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Τανάγρας 

108. ΙΑ· Π.Δ. Π.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

109. Πυρ/κή Υπηρεσία Τρίπολης 

110. Πυρ/κή Υπηρεσία Κορίνθου 

111. Πυρ/κή Υπηρεσία Άργους 

112. Πυρ/κή Υπηρεσία Ναυπλίου 

113. Πυρ/κή Υπηρεσία Σπάρτης 

114. Πυρ/κή Υπηρεσία Καλαμάτας 

115. Πυρ/κή Υπηρεσία Γαργαλιάνων 

116. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Καλαμάτας 

117. Πυρ/κή Υπηρεσία Γυθείου 

118. ΙΒ’ Π.Δ. Π.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

119. Πυρ/κή Υπηρεσία Μυτιλήνης 

120. Πυρ/κή Υπηρεσία Χίου 

121. Πυρ/κή Υπηρεσία Σάμου 

122. Πυρ/κή Υπηρεσία Μύρινας 

123. ΙΓ Π.Δ. Π.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

124. Πυρ/κή Υπηρεσία Ερμούπολης 

125. Πυρ/κή Υπηρεσία Ρόδου 

126. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Ρόδου 

127. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Κω 

128. Πυρ/κή Υπηρεσία Κω 

129. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρπάθου 

130. ΙΔ' Π.Δ. Π.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

131. Πυρ/κή Υπηρεσία Ηρακλείου 

132. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Ηρακλείου 

133. Πυρ/κή Υπηρεσία Χανιών 

134. Πυρ/κή Υπηρεσία Π/Α Σούδας 

135. Πυρ/κή Υπηρεσία Ρεθύμνου 

136. Πυρ/κή Υπηρεσία Αγίου Νικολάου 
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ΣΥΝΟΛΟΝ 

ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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3. Πληρωμή των παραπάνω κατ’ αποκοπή χορηγημά¬ 
των θα γίνει από τα κατά τόπους Δημόσια Ταμεία ή Τα¬ 
μεία Πληρωμών με ειδική κατάσταση πληρωμής την 
οποίαν μπορούν να προμηθεύονται προηγουμένως απ’ 
αυτά οι Διαχειριστές Υλικού των Πυρ/κών Υπηρεσιών και 
να μην κοινοποιούν πλέον στον Κ.Ο. & Τ.Υ/Ι-3ον, ότι 
προμηθεύτηκαν το παραπάνω χορήγημα μετά την λήξη 
της κάθε περιόδου. 

4. Η προμήθεια αυτή υπόκειται σε κράτηση μόνο 2% 
για Μ.Τ.Π.Υ. 

5. Στον ΚΌ. & Τ.Υ/!-5ον να αποστέλλονται τα πρωτό¬ 
κολλα προμηθειών, παραλαβών και η κίτρινη τριπλότυπη 
απόδειξη για θεώρηση και επιστροφή η οποία μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά να παραμείνουν σε ειδικό φά¬ 
κελο στο Αρχείο της Υπηρεσίας, ώστε σε περίπτωση 
ελέγχου να στοιχειοθετείται η νομιμότητα της δαπά¬ 
νης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ιανουάριου 1994 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Αρχηγός 
Αντιστράτηγος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 

-♦- 


Αριθ. 23 (3) 

Κατανομή του κατ' αποκοπή χορηγήματος για Προμή¬ 
θεια γραφικής ύλης των Υπηρεσιών του Σώματος για 
το από 1.1.1994 - 31.12.1994 χρονικό διάστημα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

1. Έχοντας υπόψη: 

α.Τις διατάξεις: 

1) Των άθρων 1, 2 του Ν. 340/43 «Περί καταργήσεως του Τα¬ 
μείου Πυρ/κής Υπηρεσίας». 

2) Του Ν.Δ. 321/69 «Περί Δημοσίου Λογιστικού». 

3) Του Ν. 1797/1988 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Το¬ 
μέα». 

4) Του Β.Δ. 758/69 «Περί Αναλήψεως δαπανών από τους 
Υπουργούς ή δευτερεύοντες διατάκτες». 

5) Την στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 
1994 Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Αρχηγ. Πυρ/κού Σώματος 
γραμμένη πίστωση για γραφική ύλη ανερχόμενη στο ποσό των 
15.000.000 Ειδικό Φορέα 43-220 και Κ.Α.Ε. 1114. 

6) Την υπ’ αριθ. 2080001 /24.12.1993 απόφαση Υπουργού Οι¬ 
κονομικών (Γ.Λ.Κ.) για διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 1994 από τους Υπουργούς. 

7) Τις γενόμενες αναλήψεις από την Υ.Ε.Ε./Υ.Δ. Τάξης. 

8) Τις επιτακτικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Σώματος σε 
είδη γραφικής ύλης. 

9. Την αριθ. 3137/Φ. 109.1 /8.2.89 κοινή απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Προεδρίας και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, για τη μεταβί¬ 
βαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 

2. Κατανέμουμε το κατ' αποκοπή χορήγημα για προμήθεια Ει¬ 
δών Γραφικής ύλης μεταξύ των Υπηρεσιών του Σώματος για το 
από 1.1.1994 - 31.12.1994 χρονικό διάστημα το οποίο έχει γρα¬ 
φεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 


1994 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Αρχηγ. Πυρ/κού Σώματος στον Ειδικό Φορέα 43-220 και Κ.Α.Ε. 1114 ως παρακάτω: 


Μηνιαίο 

Α/Α Υπηρεσίες Πυρ/κού Σώματος Χορήγημα Μήνες ΣΥΝΟΛΟ 


1. Α. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

2. Διεύθυνση Υγειονομικού 

3. (1) Γ.Α.Υ.Π.Σ. 

4. (2) Πυρ/κή Ακαδημία 

5. (3) Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. 199 

6. (4) Ε.Μ.Α.Κ. 

7. Β’ Π.Δ.Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

8. I ΥΠΟΔ/ΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 

9. Υγειον/κή Υπηρ. Υποδ. Αθήνας 

10. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

11. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

12. 3ος Πυρ/κός Σταθμός Κ.Α. Αθηνών 

13. 4ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

14. 5ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

15. 6ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

16. 7ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

17. 8ος Πυρ/κός Σταθμός Αθηνών 

18. Διαχείρηση Χρηματικού 

19. Συνεργείο Αθηνών 

20. Πυρ/κή Υπηρεσία Ελευσίνας 

21. Πυρ/κή Υπηρεσία Π/Α Ελευσίνας 

22. Π.Υ. Νέας Μάκρης 

23. Π.Υ. Λαυρίου 

24. II ΥΠΟΔ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

25. 1 ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

26. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 
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96.000 
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12 
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12 

96.000 
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12 

96.000 
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12 

96.000 
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12 

96.000 

10.000 

12 

120.000 

8.000 

12 

96.000 

8.000 

12 

96.000 

8.000 

12 

96.000 

8.000 

12 

96.000 

8.000 

12 

96.000 

32.000 

12 

384.000 

8.000 

12 

96.000 

8.000 

12 

96.000 
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27. 3ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

28. 4ος Πυρ/κός Σταθμός Πειραιά 

29. 5ος Πυρ/κός Σταθμός Λιμ. Πειραιά 

30. Γ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

31. ΥΠΟΔ/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

32. 1 ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

33. 2ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

34. 3ος Πυρ/κός Σταθμός θεσ/νίκης 

35. 4ος Πυρ/κός Σταθμός ΚΑ θεσ/νίκης 

36. 5ος Πυρ/κός Σταθμός Λιμένα θεσ/νίκης 

37. Συνεργείο θεσ/νίκης 

38. Πυρ/κή Υπηρεσία Σερρών 

39. Πυρ/κή Υπηρεσία Πολυγύρου 

40. Πυρ/κή Υπηρεσία Κιλκίς 

41. Πυρ/κή Υπηρεσία Έδεσσας 

42. Πυρ/κή Υπηρεσία Γιαννιτσών 

43. Πυρ/κή Υπηρεσία Βέροιας 

44. Πυρ/κή Υπηρεσία Νάουσας 

45. Πυρ/κή Υπηρεσία Κατερίνης 

46. Δ' Π.Δ. Π.Υ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

47. Πυρ/κή Υπηρεσία Κομοτηνής 

48. Πυρ/κή Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης 

49. Πυρ/κή Υπηρεσία Ορεστιάδας 

50. Πυρ/κή Υπηρεσία Ξάνθης 
51 Πυρ/κή Υπηρεσία Δράμας 

52. Πυρ/κή Υπηρεσία Καβάλας 

53. Πυρ/κή Υπηρεσία Λιμ. Σταθμός Καβάλας 

54. Πυρ/κή Υπηρεσία Ελευθερούπολης 

55. Ε’ Π.Δ. Π.Υ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

56. Πυρ/κή Υπηρεσία Κοζάνης 

57. Πυρ/κή Υπηρεσία Φλώρινας 

58. Πυρ/κή Υπηρεσία Καστοριάς 

59. Πυρ/κή Υπηρεσία Πτολεμαΐδας 

60. Πυρ/κή Υπηρεσία Γρεβενών 

61. ΣΤ Π.Δ. Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

62. 1ος Πυρ/κός Σταθμός 

63. 2ος Πυρ/κός Σταθμός 

64. Πυρ/κή Υπηρεσία Άρτας 

65. Πυρ/κή Υπηρεσία Ηγουμενίτσας 

66. Πυρ/κή Υπηρεσία Πρέβεζας 

67. Πυρ/κή Υπηρεσία Πάργας 

68. Πυρ/κή Υπηρεσία Φιλιππιάδας 

69. Ζ Π.Δ. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

70. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Λάρισσας 

71. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Π/Α Λάρισσας 

72. Πυρ/κή Υπηρεσία Βόλου 

73. Πυρ/κή Υπηρεσία Τρικάλων 

74. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρδίτσας 

75. Πυρ/κή Υπηρεσία Καλαμπάκας 

76. Πυρ/κή Υπηρεσία Παλαμά 

77. Πυρ/κή Υπηρεσία Σοφάδων 

78. Πυρ/κή Υπηρεσία Π/Α Νέας Αγχιάλου 

79. Η' Π.Δ. Π.Υ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

80. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Κέρκυρας 

81. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Π/Α Κέρκυρας 

82. Πυρ/κή Υπηρεσία Λευκάδας 

83. Πυρ/κή Υπηρεσία Αργοστολιού 

84. Πυρ/κή Υπηρεσία Ζακύνθου 

85. θ’ Π.Δ. Π.Υ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

86. 1ος Πυρ/κός Σταθμός Πατρών 

87. 2ος Πυρ/κός Σταθμός Λιμ. Πατρών 
88 Πυρ/κή Υπηρεσία Αγρίνιου 
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89. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμφιλοχίας 

8.000 

12 

96.000 

90. Πυρ/κή Υπηρεσία Μεσολογγίου 

8.000 

12 

96.000 

91. Πυρ/κή Υπηρεσία Ναυπάκτου 

8.000 

12 

96.000 

92. Πυρ/κή Υπηρεσία Πύργου 

8.000 

12 

96.000 

93. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμαλιάδας 

8.000 

12 

96.000 

94. Πυρ/κή Υπηρεσία Λεχαινών 

8.000 

12 

96.000 

95. Πυρ/κή Υπηρεσία Αίγιου 

8.000 

12 

96.000 

96. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Ανδραβίδας 

7.000 

12 

84.000 

97. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Αράξου 

7.000 

12 

84.000 

98. Γ Π.Δ. Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

8.000 

12 

96.000 

99. Πυρ/κή Υπηρεσία Λαμίας 

8.000 

12 

96.000 

100. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρπενησιού 

8.000 

12 

96.000 

101. Πυρ/κή Υπηρεσία Αμφισσας 

8.000 

12 

96.000 

102. Πυρ/κή Υπηρεσία Λιβαδειάς 

8.000 

12 

96.000 

103. Πυρ/κή Υπηρεσία Θήβας 

8.000 

12 

96.000 

104. Πυρ/κή Υπηρεσία Χαλκίδας 

8.000 

12 

96.000 

105. Πυρ/κή Υπηρεσία Οινοφύτων 

8.000 

12 

96.000 

106. Πυρ/κή Υπηρεσία Μακρακώμης 

7.000 

12 

84.000 

107. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Τανάγρας 

7.000 

12 

84.000 

108. ΙΑ' Π.Δ. Π.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

7.000 

12 

84.000 

109. Πυρ/κή Υπηρεσία Τρίπολης 

8.000 

12 

96.000 

110. Πυρ/κή Υπηρεσία Κορίνθου 

8.000 

12 

96.000 

111. Πυρ/κή Υπηρεσία Άργους 

8.000 

12 

96.000 

112. Πυρ/κή Υπηρεσία Ναυπλίου 

8.000 

12 

96.000 

113. Πυρ/κή Υπηρεσία Σπάρτης 

8.000 

12 

96.000 

114. Πυρ/κή Υπηρεσία Καλαμάτας 

8.000 

12 

96.000 

115. Πυρ/κή Υπηρεσία Γαργαλιάνων 

8.000 

12 

96.000 

116. Πυρ/κή Υπηρεσία Π.Α. Καλαμάτας 

7.000 

12 

84.000 

117. Πυρ/κή Υπηρεσία Γυθείου 

8.000 

12 

96.000 

118. ΙΒ Π.Δ. Π.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

7.000 

12 

84.000 

119. Πυρ/κή Υπηρεσία Μυτιλήνης 

8.000 

12 

96.000 

120. Πυρ/κή Υπηρεσία Χίου 

8.000 

12 

96.000 

121. Πυρ/κή Υπηρεσία Σάμου 

8.000 

12 

96.000 

122. Πυρ/κή Υπηρεσία Μύρινας 

8.000 

12 

96.000 

123. ΙΓ Π.Δ. Π.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

7.000 

12 

84.000 

124. Πυρ/κή Υπηρεσία Ερμούπολης 

8.000 

12 

96.000 

125. Πυρ/κή Υπηρεσία Ρόδου 

8.000 

12 

96.000 

126. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Ρόδου 

7.000 

12 

84.000 

127. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Κω 

8.000 

12 

96.000 

128. Πυρ/κή Υπηρεσία Κω 

7.000 

12 

84.000 

129. Πυρ/κή Υπηρεσία Καρπάθου 

0 

12 

0 

130. ΙΔ' Π.Δ. Π.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

8.000 

12 

96.000 

131. Πυρ/κή Υπηρεσία Ηρακλείου 

8.000 

12 

96.000 

132. Πυρ/κή Υπηρεσία Κ/Α Ηρακλείου 

8.000 

12 

96.000 

133. Πυρ/κή Υπηρεσία Χανιών 

8.000 

12 

96.000 

134. Πυρ/κή Υπηρεσία Π/Α Σούδας 

7.000 

12 

84.000 

135. Πυρ/κή Υπηρεσία Ρεθύμνου 

8.000 

12 

96.000 

136. Πυρ/κή Υπηρεσία Αγίου Νικολάου 

8.000 

12 

96.000 

ΣΥΝΟΛΟΝ 

ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1.250.000 


15.000.000 

15.000.000 
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3. Η πληρωμή των παραπάνω κατ' αποκοπή χορηγη¬ 
μάτων θα γίνει από τα κατά τόπους Δημόσια Ταμεία ή 
Ταμεία Πληρωμών με ειδική κατάσταση πληρωμής την 
οποίαν μπορούν να προμηθεύονται προηγουμένως απ’ 
αυτά οι Διαχειριστές Υλικού των Πυρ/κών Υπηρεσιών και 
να μην κοινοποιούν πλέον στον Κ.Ο. & Τ.Υ/Ι-3ον, ότι 
προμηθεύτηκαν το παραπάνω χορήγημα μετά την λήξη 
της κάθε περιόδου. 

4. Η προμήθεια αυτή υπόκειται σε κράτηση μόνο 2% 
για Μ.Τ.Π.Υ. 

5. Στον Κ.Ο. & Τ.Υ/Ι-5ον να αποστέλλονται τα πρωτό¬ 
κολλα προμηθειών, παραλαβών και η κίτρινη τριπλότυπη 
απόδειξη για θεώρηση και επιστροφή η οποία μαζί με τα 


υπόλοιπα δικαιολογητικά να παραμείνουν σε ειδικό φά¬ 
κελο στο Αρχείο της Υπηρεσίας, ώστε σε περίπτωση 
ελέγχου να στοιχειοθετείται η νομιμότητα της δαπά¬ 
νης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ιανουάριου 1994 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Αρχηγός 
Αντιστράτηγος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας : 
ΤΕΕΕΧ 

ΡΑΧ 

Καποδιστρίου 34 

104 32 

22.3211 ΥΡΕΤ ΘΗ 
5234312 

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00’ έως 13.00' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



---—-—- 1 


* Πώληση.ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ : 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμου 51 τηλ.: 52 48_141 

* Τμήμα πληροφό ρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμου 51 τηλ 52 25 713 - 52.4ίΤ54/ 

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 

* Αποοτολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52 48.320 


Τιμές κατ ά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δοέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕ Σ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης οτο Δημόσιο Ταμείο 2531 


ί 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 


α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 

15.000 

Δρχ. 

750 

β) » 

» 

» 

Β’ 

» 

30.000 

» 

1.500 

ν) » 

» 

» 

Γ 

» 

10.000 

» 

500 

Υ 1 " 

δ) » 

» 

» 

Δ' 

» 

30.000 

» 

1.500 

ε) » 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

20.000 

» 

1.000 

στ) » 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

10 000 

» 

I 

500 

ζ) » 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

5.000 

» 

250 

π) » 

» 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. !δ. 

» 

10.000 

» 

500 

θ) » 

» 

» 

Αν. Ειδικού Δικαοτηρίου 

» 

3 000 

» 

150 

ύ » 

» 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

200.000 

» 

10.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 

» 

100.000 

» 

5.000 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






